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ARTIMON S.a r.l. 

Societe a responsabilite limitee 
163, rue du Kiem 
L-8030 Strassen 

R.C.S. Luxembourg Section B 211.886 


ADRESSE 


Le Conseil de Gerance a pris acte du changement d'adresse de I'associe unique qui est desormais au 
4, avenue Emile Pouvillon a F-75007 Paris. 



